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! K ;^2; ™™5™ ™ °R»»NE ALLA REALIZZAZIONE DEI 
n„* a i. „ ^ ££2£ D1 S1STFMAZ1 ° NE E AMPLIAMENTO STRUTTURE DEL 
Data 18J2JM8 |PARCO NELLA LOTTIZZAZIONE TORRE DELLE STELLE - 2° E 3° 
«TRALCIO FUNZIONALE". 

L'anno dueinilaotto il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 1920 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nelle 
persone appresso indicate: 
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Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Paola Lai 

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li 
invita a deliberare sulla proposta di seguito delineata. 

LA GIUNTA COMUNALE 



PRI 



- con DeUboazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29-05-2006, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto Approvazione del Programma dei LLJ»P. per il triennio 2006/2008 veniva 
mrRtiS^S rf'r 3Ì bvori di SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO' DELLE 
SYrT^ PARC ° NELLA LOTTIZZAZIONE TORRE DELLE STELLE - 2» 

n^fpTc 2! N ^,' dell'importo complessivo di Euro 780.000,00, da finanziarsi con 
fondi RAS. - PIA CA 13 - annualità 2005, stanziati nei pertinenti capitoli del bilancio del 
corrente esercizio; 

-con Determinazione del Servizio Lavori Pubblio - Servizi Tecnologici n. 104 del 25-07-2006 
e stata disposta la procedura per l'esecuzione delle opere programmate, con una previsione dì 

^Uwt^m 8 78 °' 000 ' 00 ' ÙnPUtiUa 3 "* Capi, ° , ° * 2%16.1/2006 - 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale a 86 del 01-08-2006, esecutiva ai sensi di legge, 
rf .«^/»^^^V«ÌBÌoDeJBflaodo2006. veniva previsto l'intervento 
relativo a, bvon «h SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE DEL PARCO 



NELLA LOTTIZZAZIONE TORRE DELLE STELLE - 3° STRALCIO FUNZIONALE 
dell'importo complessivo accertato di Euro 1.470.000,00, da finanziarsi confondi R.AS. -PIA 
CA 1 3 - annualità 2006 , stanziati nei pertinenti capitoli del bilancio del corrente esercizio; 

-con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici - Servizi Tecnologici n. 152 de! 06-10-2006, è 
stata disposta la procedura per l'esecuzione delle opere programmate, con una previsione di spesa 
complessiva pari a Euro 1 .470.000,00 , imputata a valere sul Capitolo di spesa 29616.2/2006 - Imo 
UTD/132/00/06; 

- con Determina del Servizio LL.PP. - SS.TT. n. 208 del 25-09-2007 , ai fini dell'avvio alla 
realizzazione delle opere programmate, relative al 2° stralcio funzionale dei lavori in oggetto, è 
stato conferito l'incarico per la Progettazione , D.L. , nonché di Coordinatore per la progettazione e 
per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96, al libero professionista : Ing. Alessandro 
Cabras , C.F. CBRLSN65D15B745W, P. Iva 02909510923 , nato a Carbonia il 15-04-1965, 
con sede in Cagliari Via Luigi Canepa n. 38 , iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cagliari al n_ 3666 di matricola; 

- con successiva Determina del Servizio LL.PP. - SS.TT. n. 60 del 3 1 -03-2008 , ai fini dell'avvio 
alla realizzazione delle opere programmate, relative al 3° stralcio funzionale dei lavori in oggetto, 
è stato conferito l'incarico per la Direzione Lavori , nonché delle attività tecnico-amministrative 
connesse di supporto al R.U.P. nelle fasi della progettazione e di Coordinatore per la progettazione 
e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96, al libero professionista : Ing. Agostino 
Serra, C.F. SRRGTN71A3IE903U, P. Iva 02473820922, nato a Maracalagonis il 31-01-1971, 
con sede in Sinnai (CA) Via Concas n. 56 , iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cagliari al n. 3820 di matricola ; 

- con Delibere della Giunta Comunale nn. 37 e 38 del 30-09-2008, esecutive ai sensi di legge, sono 
stati approvati i Progetti definitivi ed esecutivi , redatti dai su citati professionisti , dei lavori relativi 
alla SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE DEL PARCO NELLA 
LOTTIZZAZIONE TORRE DELLE STELLE, rispettivamente riferite ai lavori del 2° stralcio 
funzionale , dell'importo complessivo di Euro 780.000,00, ed ai lavori del 3° stralcio funzionale , 
dell'importo complessivo di Euro 1.470.000,00, pertanto rientranti nei limiti dei succitati 
finanziamenti regionali; 

Preso ano che , a seguito di richiesta di chiarimenti, inoltrata da questa Amministrazione, 
in ordine alla scadenza dei termini di impegnabilità dei citati finanziamenti regionali riferiti ai fondi 
stanziati per le annualità 2005, di Euro 780.000,00 e 2006 , di Euro 1.470.000,00, l'Assessorato 
Regionale dei Lavori Pubblici , con nota n. prot. 56477 del 04-12-2008, precisa che "in relazione 
all'intero intervento , in quanto l'ultima anticipazione del 10% dei finanziamenti in argomento, è 
stata resa disponibile all'Ente armatore (Comune di Maracalagonis) solo in data 9 agosto 2006, il 
termine di impegnabilità , intendendo la pubblicazione del Bando di gara, scade il 31 dicembre 
2008 (secondo anno successivo dalla data dell'anticipazione del finanziamento)"; 

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di rispettare i termini perentori di impegnabilità come 
indicato nella succitata nota dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, ed anche al fine del 
rispetto dei principi dello snellimento e semplificazione del procedimento amministrativo, 
impartire le precise direttive al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Servizi Tecnologici; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto Io Statuto Comunale; 



Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 



Acquista il parere favorevole del Responsabile del servizio sotto l'aspetto della 
regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 1 8 agosto 2000 

N°267; 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano 



DELIBERA 

- Per le motivazioni espresse in premessa, di impartire le seguenti direttive al Responsabile 
del Servizio Lavori Pubblici - Servizi Tecnologici : 

- disporre l'accorpamento dei distinti finanziamenti regionali stanziati per i lavori di "Sistemazione 
e Ampliamento delle Strutture del Parco nella Lottizzazione Tene delle Stelle", relativamente al 
2° stralcio «razionale, per l'importo di Euro 780.000,00, ed al 3° stralcio funzionale, per l'importo 
di Euro 1.470.000,00, per un importo complessivo pari a Euro 2.250.000,00, al fine di procedere 
all'indizione di un' unica gara d'appalto per la realizzazione dei lavori, da esperire ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia di Contratti Pubblici; 

Dare atto che la presente deliberazione non disponendo impegno di spesa a carico del 
bilancio comunale , non necessita di riscontro contabile ex art 49, comma 1 , del D. L.vo 
267/2000, e attestazione di copertura finanziaria ex art 153 , comma 5 del D. L.vo 267/2000; 

Di rendere la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134, comma 
4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2008. 

Letto, approvato e sottoscritto 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Antonella Corona fjo Paola Lai 



Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione 
all'Albo Pretorio del Comune per n. 15 giorni consecutivi dal 22.12.2008 prot 
14495 



IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Paola Lai 



